いろいろな放送の楽しみ方 


•地上アナ□グ放送 



八イビジョン lil 外の放送(横縦比4:3の放送） 

本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。 



自動のに 



左ちを拡大し、 
違和感の少ない 
映像に拡大します。 


画面サイズび変わって見にくいとさなどは取扱説明書テレビ編4日ページ 


•地上デジタル放送 



八イビジョン放送 

そのまま高画質の八イビジョン画面をお楽しみください。 



•衛星デジタル放送 
(BS， 110度 CS) 



両端に映像のない帯のついた八イビジョン放送の場合は 



關亡-ド 


を 

続けて三回 
押すと 



絵の部分を切り 
出して拡大します。 


取扱説明書テレビ編46ページ 






データ放送の 
ある番組で 

0を押すと 


阿 I .. . .. L 。 . 幽泌巧 


—ユー 乂 や大风 
予報などをご覧 
いただけます。 

(1 元の画面1でテレビ画面に戻ります。） 


BS デジタル放送の「11」「12」チャンネルは、常にデータ放送の画面になりまず。 

※り1」チヤンネルは従来のアナ□グ BS 放送の「11」チヤンネルではありません。 


取扱説明書テレビ編26ページ 

V 


■本機には非常に高度なソフトウェアび組み込まれております。 

•万び一 「 U モコンび利かない」该示び乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、 

-度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約己秒!;(上後に再度電源を「入」にしてください。 
《 Uf コンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。 

•デジタル放送からのダウン□ー ドにより、常に制御プ□グラムを最新の状態にしてください。 

テレビを見終わ5れた後は、リモコンで電源を r 切」にされることをおずすめしまず。 

U モコンで電源「切」の間に、最新の制御プ□グラムび自動受信されます。 


松下電器度業株式会社映像-ディスプレイデバイス事業グループ 

干57 1-85 日4大阪府門真市松生町1番1己号 

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co ., Ltd . (松下電器産業株式会社） All Rights Reserved . 


so 606 - O ( MS ) 


便利な錄画モ約について 

ビエラリンク アイアール 

(VIERA Link や I 「システムを使った録画予約） 


VIERA Link や Ir システムをほうと • • • 


•本機を操作するだけで接続しているビデオや DVD レコーダーに録画予約の設定びできます。 
•この録画予約には次の2つの予約方法がありまず。（詳しくはちページ） 


タイマー予約 


当社 製ビデオデッ丰や DVD レコーダーへの録画予約を 
本機からの操作で簡単に設定できます。 

(VIERA Link . Ir システム共に可能） 


連動予約 

(デジタル放送のみ) 


番組の時間変更に合わせて録画がでさる機能です。 

本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。 
( Ir システムのみ可能） 


VIERA Link とは 

HDMI ケーブル(別売品)を使って VIERA Link に 
対応している 当社 製 DVD レコーダーに録画予約 
するためのちのです。 

© HDMI ケーブルを接続する 
©rviERA Link 設定」をする 



Ir システムとは 

Ir システムケーブル(付属品）を使って 

DVD レコーダーやビデオデッ丰に録画予約する 

ためのちのです。 

© Ir システムケーブルを接続する 
@映像•音声の各コードを接続する 



※受信部の位置は機器により異なります 


取扱説明書テレビ編102〜1□己ぺージ I 


お使いいただける機器 に006年7月現在） 

^才応機器 

VIERA Link 

Ir システム 

予約方入 

当社製 

S 日0目年 m 降の 
HDM 喘子付さ 
DVD レコータ'— 

他社製の 

HDM 喘子付き 
DVD レコータ'— 

当社製 

1995年切降の 
ビデオデッキ 

DVD レコータ'— 

左記 m 前の 
当社製ビデオデッキ 

他社製の 
ビデオデッキ 

他社製の 

DVD レコータ'— 

タイ 7— 
予約 

〇 

X 

〇※ 1 

X 

X 

X 

連動予約 

X 

X 

〇 

〇 

〇※ 2 

〇※ 3 


•ご利用のためには、 VIERA Link 
(HDAVI Control ™) に対応した当社製 
DVD レコーダー、 AV アンプび必要です。 
※すべての操作びできるものではありません。 


隹※1、※含、《3の詳細は取扱説明書テレビ編32ぺージ 
♦ X 印の機器の場合は対応していません。 

テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。 

•当社製の DVD レコーダーの場合、「番組タイ H レ」情報も送れます。 

取扱説明書テレビ編1日2ページ 


地上アナ□グ放送 (地上 A ) 

地上デジタル放送 (地上 D ) 

國 BS デジタル放送 

國 110度 CS デジタル放送 (スカパー川 0) 
♦押すたびに CS 1 と CS 2 が切り換わる 


Panasonic 

取扱説明書 

地上 ’ BS ’ llO 度 CS デジタル 
八イビジョン液晶テレビ 

品番 TH-32LX65(32v 型) 
TH-26LX65 に 6 V 型) 


ミ 困ったとをは 

i I 元の画面 I テレビ放送の画面に戻る 

戻る 

^1つ前の画面に戻る 

ガイド 

B を押す 

•電子説明書が本体の画面で見られます 


テレビを見る 


IU モコンで 
電源が入らない 
とさに押す 



はじめてご使用になる前に 




• B - CAS カードを必ず本機に挿入してください。 — (付属品） 
•テレビ編70〜117ぺージの接続-設定をおこなってください。 


〇 


放送を選ぶ 

♦押すと点滅します。 

チヤンネルを選ぶ 

♦巧すと放送切換ボタンび点滅 
します 0 



■テレビを見る 
■番組表か5録画予約ずる 
■SD メモリーカー■ドを使う 
■ T ナビを'楽しむ 
■VIERA Link を使ラ 
■電子説明書を使ラ 
■し、ろし、ろな放送の楽しみ方 
■便利な録画予約について 

•取扱説明書は、 

32 V 型 ( TH -32 LX 6 己)と 
S 6 V 型 ( TH -26 LX 6 己） 

せ用です 

I 参このかんたんガイドは、 

特長と録画予約などについて 
紹介しています。 

詳細は r テレビ編」 「 Tnavi 編」 

をご覧ください。 



A 

チわンネル 

V 


3 


DEF 


6 


は 

'MN0 


7p 誦 [StuvI 图 W 焉 Z 


ml 日償 I 歴 !5 


まず、電源を入れる 


タイマー予約を設定ずると… 


VIERA Link (ビエラリンク）の場合 

番組表 




HDMI ケーブル（別売品） 


11 

口 1 

1 〇 

|〇 〇 〇 〇 〇1 


DVD レコーダー側で 
予約した番組を受信 


すべてのアンテナ 
-地上デジタル 
-地上アナ□グ 
- BS デジタル 
を DVD レコーダー 
にも}^ 


取扱説明書 
テレビ編36ページ 


Ir システムの場合 

番組表 




あとは 
録画機器側 
で予約実行 



Ir システムケーブル(付属品） 
齋哪巧帮 f モニター出力端子から 




r , ,〇 

1 


00 000 


映像、音声コード 


外部入力へ 


地上アナ□グ用 
アンテナを 
録画機器にも 
接続 


映像-音芦を出力 


この番組をタイマー予約 


取扱説明書 
テレビ編36ページ 


連動予約を設定ずると • 


Ir システムの場合 

《VIERA Link の場合 
連動予約は使えません 

番組表 


録画開始時点 


録画終了時点 



時間がさた!5テレビが自動で指示 




Ir システムケーブル(付属品) 
モニター出力端子から 



1 

广 〇 


M 

1 ' o'oo'oo 


外部入力へ 
映像、音声コード 


テレビからの 
、指示により動作. 


映像.音声を出力 


取扱説明書 
テレビ編36ページ 


見たいき組を選ぶときは 



4 ghi 5斋 



CS 


，— — I 

a 



放送切換ボタン 


かんたん 



じ 

< 

ち 


T 每训邮ぶぶ 


TQBA 0 己09 




































































































































































































































































































































































































00 おのお反達 
に〇瓶羊 
公副 



30第14回 
初私をの... 
00キャプテン 
マ U ンプル 

30甘□の達人 


W 說 i 巧 

ップス 




00巧带. 


30 


予約 マーク - 

园 見るだけ予約 選択中の番組 

国 録画予約 選択中の番組の紹介 

固、 园 マークは、地上アナ□グ放送のタイマー予約や 
時間指定予約、 VIERA Link での予約時には表示されません。 


@ 


録画予約を 


選び、ミ夫定を巧ず 


@ 


予約する 


決定を巧ず 


を選び、 


12:00〜13:00 I □ケットををみ出した男たち」 


香組の内容が表示されます 





録画機器： DVD レコーダー(タイマー) 
録画モード：機器側設定 


一の設定内容で録画そ約しますか？ 


毎週そ約するそ約せず戻る 
詳細設定 



取扱説明書 
テレビ編36ページ 


放送中の番組 


放送予定の番組 

青線部分(短い番組) 

カーソルを合わせ 
ると番組名び表示 
されます。 


〇 


番組を選び、決定を巧ず 



im ►-選び 

■決定を押す 


前に見ていた現在時刻 
(自動表示) 


曰付切り換え 
青 ホ 

km 

前日翌日 



放送の 

チャンネル番号 


リモコンの 
チヤンネル 
ボタン番号 



準備していただをたいこと 


衛星アンテナは 
接続していますかろ 


録画機器の接続は 
でさていますか？ 


番組表の受信に必要です 


取扱説明書 

テレビ編71〜73ぺージ 


•番組表が表示されないとさは 


熙離2ぺ-ジ 


•録画機器の接続は 


〜り5ぺ-ジ 


〇 

電源を 

入れる 


I電源 


巧す 



© 


放送を選ぶ 

•押す と点滅します。 


画 地上アナ □ グ放送 

一一她上 A) 


胃 地上デジタル放送 

胃 (地上 D ) 


國 巨 S デジタル放送 


番組表の 
曰付切り換えや 
大ささ変更 


國 朋贈誦脯送 


•押すたびに CS1 と CSS 
が切り換わります 



番組表を上手に利用しよラ 

番組表から録画モ約す る 


■ろすぐ見る/見るだけホ約について 

放送中の番組の場合は ••• I 今すぐ見る I 

番組内容から 侵すぐ見る I を選び、ミ夫定する 
とその番組に切り換わります。 

取扱説明書 
テレビ編28ページ 


放送ホ定の番組の場合は••• 時るだけ予約1 

番組内容から 属るたけ胃 を選び決定する 
と、放送時間になれば自動的に予約した番 
組のチヤンネルに切り換わります。 

(テレビの電源を切つていると動作しません) 

取扱説明書 
テレビ編28ページ 


■録画機巧側では 

•予約設定前にテープやディスクを入れて 
<ださい。 

タイマー予約の場合は… 

•予約設定後本機で設定した予約状態にな 
ることをご確認ください。 

連動予約の場台は… 

•予約した番組び始まる3分前までに下 
の操作をしてください。 

① 本機を接続した外部入力に切り換えて 
録画モードなどを設定する。 

② 録画び可能な状態であることを確認して、 
リモコンで電源を切る。 

(電源を切っていないと録画できません） 


乂デイー 


ビエラ U ンク 


SD メモリーカードを ffi う VIERA Link を使う 


■写真を見る 

リモコンの画で表示方法選択画面へ 



SD カードの写真画像 


圆 


例:デジタルカメラの画像 


例:マルチ表示 


取扱説明書 
テレビ編58ページ 


千ナビを楽しむ 


IT ナビ機能とは一 

•インターネットを利用して情報ヴービスを受けられる 
機能です。 

•リモコンの T ナビボタンを押すと専用のホームページ 
(ポータルサイト）につながり、テレビ向けのコンテンツ 
(情報やデータ）を見ることができます。 


Tnavi 

リモコンの^で T ナビへ 


|て; 


下ナビ J ポータル 

フアミリー•ボータル 


、ナビ J 公式サイト•メニユ- 


r 、ナビ J ポータル•オリジナルサービス 


天 a 

か 


ご利用のためには、 

ADSL などのブ□ー ドバンド 
環境が必要です。 


す 1お宁、 L 

晴のち雨(最高気洁りで） 


a 米女子ゴルフ3日目、日本曾は大链闆 
。景気 半曠ぞ上方 修正へ政 麻月例報告 


。バイ くぶ、見 


1子供がよろこぶおでかけマジブ I 
□ あの超人気アクシヨン映画つし、に D V D 化 
a「T ナビ」に新ししげームサイトが登場1 


I ■! フォ I 

fmCun^JUJ 想 


[ 111カレンダー I たブフア 5 U — リンク|| b メール 11^13 メッセ—ジ 


嫁バ "ですよママ しんいちろう 1^ 花子 1^ クータ \ 

(画面イメージ例） 


取扱説日 S 書 
T navi 編 


IVIERA Link (ビエラリンク）とは一 

•本機と HDMI ヶーブル(別売品)を使って接続した機器を、 

自動的に連動させて、1つのリモコンで簡単に操作でさる機能です。 

デイーガ操作一覧 (DMR-EX150 の場台） 



選び 
決定を押す 


W 操作一覧 

r ^' イーガを操作する 


音声を AV アンプから出す 
P 番組を探す 
〇予約する 
D SD を操作する 
»情報を見る 
も 設定する 



ディスク残量89:00 SP 


(画面イメージ） 


IVIERA Link の簡単操作とは一 

♦本機のリモコン1つでディーガを操作 

-簡単再生(画面をディーガに切り換え、再生します） 

-ディーガのメニュー操作など 
-今見ている番組を簡単録画 
-本機の番組表から録画予約 

♦本機の電源を r 切」でディーガや AV アンプの電源ち「切」 

•音声の出力先を AV アンプに切り換え、音量調整 
•AV アンプのリモコンで簡単シアター再生 
(ワンタッチでディーガの映像、 AV アンプの音声に切り換え、再生します） 

ご利用のためには、 

VIERA Link(HDAVI Control™) に対応した 
当社製 DVD レコータ'—、 AV アンプが必要です。 

※すべての操作がでさるちのではありません。 


取扱説明書 

テレビ編62‘1]2ページ 


電子説明書を使う 


ビエラ 


■電子説明書( V 旧 RA 操作ガイド)とは ••• 

•電子説明書では、本機の基本的な操作ち法が見られます。 
更に詳しく知りたいとさは紙の説明書をご覧ください。 


テレビ放送を見ているとさ… 


ガイド 


リモコンの 回 で電子説明書画面へ 


電子説明書 

V もけ 操作ガイド 


著 


L まずお商み<ださい J 



取扱説明書 
テレビ編12ページ 


毎週同じ番組を予約するには 


左の @ の手順で 


展週予約ずる I を選び 
決定を押ず 


VI「混乱の中から希望を創造せぶ〜 



この設を内容で録画予約しますか？ 


決定を押す 


毎週予約ずるとは… 

•連続ドラマなどを予約する場合に選びます。 

(同じチャンネル-曜日-時間に放送される番組を自動で予約設定) 


取扱説明書 
テレビ編36ページ 


設定変更したいときは 


左の @ の手順で 
詳細設定階選び 


決定を巧ず 



選び 
決定を押す I 


•機器に応じて設定する 



この設定内容で録画予約しますか？ 

3する 毎週そ約する そ約せず戻る 


取扱説明書 

テレビ編36〜41ぺージ 


r\ 


その他の録画予約 


Hr システムや VIERA Link び使えない機器で録画する i 


，取扱説明書 
テレビ編34ぺージ 


00アメ IJ 力- 
N N へ 

30ワールに 
ュース 

00サッカー中 
継イング 
ランド巧ア 
イルランド 




30今日のスポ 
-ツ 
00プ□ジェク 
卜 M 混乱 
の中から希 
望を.. 


00ニュ 
石油価 
をの波 
スポー 


ス 

咨改 

巧 

ジ 


戸つ17卜^ 


00曰 


本刈島か 


00 >1ノワ ノ 

□ープの結 
I び方 




G ガイド、 G-GUIDE、 および G ガイド□ゴは、米 Gemstar-TVGuide International, Inc. の日本国内における登録商標です。天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド (EPG) が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド (EPG) の使用に関わるいかなる損害、損失に巧しても責任を負いません。 


大きさ変更 
緑 黄 

U 口 

拡大 縮ル 


. 視聴中旧12 曰2 因4 回6 回8 

i 00テレビ 00テレビ 00テレビ 00テノビ 00テレビ 


回 8 

〇〇テレビ 


y けビエラ 11:02 

№上A番組表 


BSH 19火 20 か 21木22金23± 24 25月' 冒 前日 西翌 E み拡大 国 縮小 


放送局からのお知らせ 
G ガイドシステ厶へよラこそ 


番組表からかんたん予約する 


P ヒ 

ス行劇 

-のラ温 

ュ局占巧 

I I 政を地 

S 园水 




ノ 























































































































































































































































































